WŁODZIMIERZ 


BĄK 


BYŁY GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKCJI 
OKRĘGU POCZT i TELEKOMUNIKACJI 


KOCHANY MĄŻ, OJCIEC i DZIADEK 


przeżywszy lat 82, Zasnął w Panu, dnia 2 września 1994 r. 


NABOŻEŃSTWO Żałobne przy Zmarłym odprawione 
zostanie w piątek dnia 9 września 1994 r. o godz. 122° 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 
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